EUGENJUSZ Poraj KATERLA 


oficer b. wojsk polskich z r. 1890/91 z oddziału jenerala Karola Różyckiego, 


sybirak, wiezien z r. 1846, 


przeżywszy lat 81, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 17 b. m. w Myślenicach. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w Myślenicach w Poniedziałek rano dnia 20 Czerwca 1892 r. poczem zwłoki do grobu rodzinnego 
w Dziekanowicach przewiezione zostaną, | 


na ktore to obrzędy pozostali synowie, córka, wnuki i prawnuczka pobożnych chrześcjan zapraszają. 
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Z drukarni A. Stomskiego i Sp. w Krakowie. 


